gemeente Tynaarh 


Nr. 70615 

24 augustus 
2015 


(S 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. 


Afsluiting spoorwegovergang Ydermade - Okkenveen 

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang in De Punt wordt in de nacht 
van zondag 30 op maandag 31 augustus 2015 tussen 01.00-05.00 uur de spoorwegovergang Ydermade 
- Okkenveen afgesloten voor alle verkeer. 


Voor informatie over de afsluiting kan contact worden opgenomen met de gemeente Tynaarlo, Team 
Gemeentewerken via het telefoonnummer 0592 - 266662 of via e-mail; info@tynaarlo.nl. 
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